ESPECIES NUEVAS DEL GENERO EURYTHMELUS 
ENOCK DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(MYMARIDAE, HYM.) 


por 
A. A. OGLOBLIN 


La breve diagnosis del género Eurpthmelus, publicada por Fred, 
Enock en 1909, no tiene ningún detalle característico, que pudiéra- 
mos considerar como suficiente, para diferenciarlo enseguida de los 
géneros afines. De ahí surge la necesidad de estudiar nuevamente la 
especie genotípica E. goochi Enock, y de completar la diágnosis pri- 
mitiva, antes de referir las especies nuevas del mismo género. 

Afortunadamente, y gracias a la amabilidad de mis estimados 
colegas Sres. A. V. Známensky de Rusia y Oscar Whittaker de Ca- 
nadá, he podido obtener dos ejemplares de E. goochi. El Sr. O. 
Whittaker me ha enviado las preparaciones microscópicas montadas 
por el mismo F. Enock, servicio, por lo que le expreso mi más sin- 
cero agradecimiento. 

La comparación de la especie genotípica con varias especies 
encontradas en la República Argentina, me permite rectificar y com- 
pletar aquella diágnosis original con las siguientes características. 


EuryrumeLus Enock. 1909 


La cabeza es achatada en el sentido dorsoventral,' subtriangular 
vista de frente, transversal desde arriba. Ojos grandes, laterales, 
lampiños o pestañosos (en el último caso con los pelitos ralos y 
muy cortos). Antena con uno o dos artejos del funículo alargados y 
provistos de sensorias longitudinales. Escapo sin radícula desarrollada. 
Escudete del mesonoto con la parte sensorial pequeña: las axilas 
avanzan moderadamente hacia los parapsides. Metanoto con la parte 
mediana bien separada de las laterales, elevada, su borde posterior 
anguloso (E. goochi, E. pastoralis, E. dentatus) o redondeado (otras 
especies). 
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Propedeon dividido a lo largo por una fisura longitudinal. Es- 
polón de la tibia anterior con 4-6 dientes sobre su borde interno, 

Ala anterior siempre más corta que el cuerpo, su borde caudal 
es a veces escotado en la base; también varía la pilosidad del disco 
alar, desde que es casi completamente calvo, hasta parejamente cu- 
bierto con los pelos. 

Abdomen subsesil, (no sentado, como lo describe F. Enock). 

El primer tergito abdominal dividido a lo largo por el mesofragma 
y en algunas de las especies conocido debajo del borde posterior 
del propodeón. 

El primer tergito del gáster tiene el.borde oral marginado y 
escotado para recibir el ápice del mesofragma. Los esternitos ba- 
sales crecen caudalmente, formando una amplia lámina que recubre 
todo el oviscapto y termina en un proceso agudo; estos esternitos, 
segün la especie, se confluyen (E. goochi), o permanecen separados 
hasta el ápice, (en la mayoria de las especies argentinas). 

Este último carácter, junto con la estructura peculiar del tórax 
y de la base abdominal, hacen inconfundible este interesante género. 

Biologia.—Hace algunos años he recibido de mi amigo A. V. Zná- 
mensky, de Poltava, dos ejemplares de Mimáridos, señalados como 
parásitos endófagos de huevos de un hemíptero nocivo a la alfal- 
fa Adelphocoris lineolatus Goeze, los cuales he podido clasificar 
como Eurpihmelus gooch Enock; supongo que esto es todo lo que 
se sabe respecto a la biología del género. 

En este artículo me ocuparé ünicamente de las hembras de las 
especies argentinas, pues, por ahora poseo solamente unos pocos 
ejemplares del otro sexo. 

Nuestras especies pueden ser separadas mediante la siguien- 
te clave: 

1—12. El sexto artejo antenal más corto que el séptimo y despro- 
visto de sensorias longitudinales. 
2— 3. Los artejos del funículo con pelos largos, que superan la 
anchura del artejo. Vértice distintamente celulado. 
1. E. verticillatus n. sp. 
3— 2. Vértice transversalmente estriado, en caso contrario los 
artejos del funículo siempre con pilosidad corta. 
4— 7. Los artejos antenales 7-9 con sensorias longitudinales. 
5— 6. Los artejos séptimo y octavo igualmente largos; mesonoto 
alargado, 1 2 veces tan largo como ancho. 
2. E. clavatus n. sp. 
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6— 5. El séptimo artejo antenal más corto que el octavo. Mesonoto 


apenas 1 | veces tan largo como ancho. 
3. E. rosas -costai n. sp. 
1— 4. Unicamente los artejos octavo y noveno con sensorias lon- 
gitudinales. 
8— 9. Pronoto con diez cerditas. Todo el disco del ala anterior 
cubierto con pelos. Tórax muy alargado. 
4. E. hirtipennis n. sp. 
9— 8. Pronoto con seis cerditas; el disco alar parcialmente cu- 
bierto con pelos. 
10—11. La parte media del metanoto con el borde posterior an- 
guloso. 
5. E. pastoralis n. sp. 
11—10. El borde posterior de la parte media del metanoto re- 
dondeado. 
6. E. cingulatus n. sp. 


12— 1. Sexto artejo antenal (con dos sensorias), más largo que el 
séptimo (desprovisto de sensorias). 
13—14. Pronoto muy corto, dos veces tan ancho como largo. 
7. E. brachialis n. sp. 


14—13. Pronoto a lo más 1 E veces tan ancho como largo. 
15—16. Propodeón en el medio dos veces tan largo como la parte 
media del metanoto, esta ültima redondeada posteriormente. 
Tórax más que dos veces tan largo como ancho. 
8. E. angustatus n. sp. 
16—15. Propodeón en el medio más corto que la parie mediana del 


metanoto; la ültima con el borde posterior anguloso. Tórax 


6 
1 —- veces tan largo como ancho. 
9. E. dentatus n. sp. 
1. Eurythmelus verticillatus n. sp. 


Descripta sobre dos hembras recogidas por el autor en Loreto, 
Misiones, 25, X, 1933. 

Hembra. Longitud del cuerpo 0.65 mm. Envergadura 1,1 mm. 

Cuerpo de color pardo claro. Una mancha transversal del escudo, 
axilas (salvo la parte central), dos estrías laterales del escudete, 
la parte mediana del metanoto y los tres tergitos basales del gás- 
ter, amarillos. Los miembros amarillos; las caderas anteriores, la 
base de las caderas intermedias y posteriores, las tibias posteriores 
e intermedias en el medio y todos los tarsos parduscos. Antenas de 
color pardo grisáceo, escapo y pedicelo testáceos. 
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Cabeza transversal 0.085 por 0.166 mm., con los ojos pestañosos. 
Las estemas en triángulo obtusangular; la línea interocelar un poco 
menos que dos veces tan larga como la línea ocelocular (19 : 10). Las 
estemas laterales tocan casi al borde occipital. Vértice finamente 
celulado, con las celdas triangulares, penta- y hexagonales, (desde 
14 hasta 24). La quetotaxia del vértice y de los temporales 5 y 5. Las 
trabéculas orbitales son divididas cada una en nueve partes. Frente 
entre las escrobas antenales muy finamente celulada. 

Antena 0.486 mm. Fig. 1. 

Dimensiones de los artejos antenales 1—9 en milésimas de 
milímetro: 

Largo 122: 44: 24: 24: 24: 30: 27: 61: 122. 

Ancho 21: 24: 14: 14: 14: 15: 17: 20: 30. 

Escapo y pedicelo distintamente celulados; el tercer artejo con 
un corto pedúnculo basal en el ápice, oblicuamente truncado. Escapo 
con algunos pelitos hasta 0.034 mm.; los artejos III-VI con un ver- 
ticilo de pelos (hasta 0.024 mm. largos). El artejo octavo con tres 
verticilos irregulares de pelos más cortos, 0.02 mm. Maza con pilo- 
sidad corta y rala. El artejo octavo con dos, el noveno con cinco 
sensorias longitudinales. 

Tórax 0.241 por 0.153 mm. Fig. 2. 

Pronoto 0.071 mm. largo, lateralmente estriado, finamente celu- 
lado en el dorso; 3 y 3 cerditas laterales. 

Escudo del mesonoto 0.108 por 0.139 mm.; las setas de la parte 
mediana arriba de los parápsidos; la parte mediana subdistintamente 
estriada, los parápsidos con algunas estrías fuertes. 

Escudete 0.108 mm.; la parte posteromedia muy finamente estria- 
da; las axilas con reticulación fina. 

Metanoto 0.085 por 0.112 mm. (largo en el medio solamente 
0.017 mm.); la parte mediana distintamente levantada, con el borde 
posterior anguloso. 

Propodeon 0.088 por 0.129 mm.: (largo en el medio 0.034 mm.). 
Los espiráculos situados al nivel del borde posterior del escudete; 
el diámetro 0.005 mm. Los ángulos posterolaterales poco salientes. 
Mesofragma a 0.017 mm., supera el borde posterior del propodeon. 

Alas ligeramente ahumadas hacia el ápice. 

Ala anterior 0.507 por 0.092 mm. La nervadura llega hasta 
0.166 mm., desde la base alar. La seta mayor del nervio marginal 
0.091, es más larga que el nervio mismo, 0.074 mm. La pilosidad del 
disco alar comienza desde el punto del nervio y es bastante pareja. 
Una línea calva, a lo largo del borde oral, llega hasta 2/3 de la lon- 
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gitud del ala. La pestaña más larga de la franja marginal 0.18 mm.; 
es dos veces más larga que la anchura máxima del ala. 

Ala posterior 0.436 por 0.027 mm., el nervio termina a 0.168 
mm. desde la base alar. El disco alar con dos hileras longitudinales 
de pelitos cortos, su parte distal con numerosas líneas hialinas, 
transversales y oblicuas. Espolón de la tibia anterior con cinco es- 
pinas sobre el borde interno. 

Caderas posteriores y todos los fémures estriados longitudi- 
nalmente. 

El primer tergito abdominal es hasta la mitad recubierto por el 
propodeon. 

Gáster 0.261 por 0.109 mm. 

Los tergitos I—III con dos y dos, tergitos IV—VI con tres y tres 
cerditas submarginales. 

La pestaña más larga del cercoide alcanza hasta el ápice del 
oviscapto, este último 0.248 mm., sobrepara unos 0.014 mm. al último 
segmento abdominal. 

Los esternitos que forman la lámina ventral son bien separados 
hasta el ápice. Esta especie se distingue fácilmente por la pilosidad 
característica del funículo. 


2. Eurythmelus clavatus n. sp. 


Descripta sobre un ejemplar único recogido en Loreto, Misio- 
nes, 4, I, 1933, 

Hembra. Longitud del cuerpo 0.72 mm. 

Cuerpo de color pardo obscuro. Una mancha transversal del 
mesoscuto, dos manchas triangulares de la parte media del metanoto 
y de los segmentos basales del gáster amarillos. Miembros pardus- 
cos; las tibias anteriores y base de los fémures son amarillos, como 
también los ápices de las caderas intermedias y posteriores, base de 
las tibias y los dos primeros artejos de los tarsos intermedios. An- 
tena de color pardo claro con el pedicelo testáceo. 

Cabeza: 0.085 mm. larga, 0,19 mm. ancha, con los ojos lampiños; 
las antenas en triángulo, con el ángulo apical cerca 135%. La distancia 
entre las estemas anterior y lateral es dos veces mayor que el diá- 
metro del estema. Vértice y temporales transversalmente estriados, 
su quetotaxia cinco y cinco cerditas. 

Antena 0.463 mm. Fig. 3. 

Dimensiones de los artejos antenales en milésimas de milímetro: 

Largo: 107: 51: 20: 30: 32: 34: 54: 54: 132. 

Ancho: 20: 19: 16: 15: 16: 17: 20: 20: 33. 
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El escapo es ligeramente ensanchado en su tercio distal, fina y 
longitudinalmente estriado. Los artejos del flagelo sou casi lisos, 
la pilosidad es rala y corta. Maza con cinco sensorias longitudinales, 
con la pilosidad densa y corta. Los artejos séptimo y octavo con dos 
sensorias longitudinales; cada uno de los artejos V-VIII con una 
una sensoria tricoidea. 

Tórax 0.306 por 0.19 mm. Fig. 4. 

El pronoto 0.122 mm. de largo, es la parte más ancha del tórax, 
Ofinamente estriado, con tres y tres cerditas laterales. Espiráculo 
0.014 mm. Prosterno 0.075 por 0.085 mm., subrombiforme, completa- 
mente divido a lo largo. 

Escudo del mesonoto: 0.153 por 0.177 mm. Los surcos parapsidales 
más convergentes que los de E. rosas-costai o E. cingulatus (desde 
0.122 hasta 0.071 mm.). Las setas del escudo al nivel de los parap- 
sides. Escudo longitudinalmente estriado (salvo del tercio oral, adonde 
las estrías se vuelven concéntricas y paralelas al margen anterior 
del mesonoto); las estrías se interrumpen atravesando la mancha 
amarilla del escudo. Los parapsidos con algunas (7, 8) lineas elevadas 
en su mitad posterior. Escudete 0.122 por 0.136 mm., con las axilas y 
la parte posteromedia estriadas. Las setas axilares 0.052 mm. 

Metanoto 0.09 por 0.146 mm., (largo en el medio solamente 
0.015 mm.); la parte mediana elíptica, bien separada de las laterales, 
su borde posterior elevado. 

Propodeon 0.122 por 0.16 mm., (solamente 0.027 mm. en cl medio), 
los espiráculos distintamente arriba del borde posterior del escudete, 
su diámetro 0.004 mm. Mesofragma sobrepasa en 0.011 mm. al borde 
posterior del propodeon. 

Alas hialinas. 

Ala anterior 0.612 por 0.119 mm., el nervio marginal termina a 
0.214 mm. desde la base alar. El disco alar solamente en su mitad 
distal con pilosidad rala. La pestaña más larga de la franja marginal 
0.163 mm., separa en un tercio la anchura máxima del ala. 

Ala posterior 0,587 por 0.037 mm.; el nervio marginal termina 
a 0.2 mm. de la base alar; el disco lleva dos hileras longitudinales 
de pelitos cortos, sin contar las hileras submarginales. La pestaña 
más larga de la franja marginal 0.122 mm., es tres veces y media 
más larga que la anchura máxima del ala. 

Espolón de la tibia anterior son seis dientes. 

El primer tergito abdominal es completamente escondido debajo 
del borde posterior del propodeon. 

Gáster 0.314 por 0.187 mm. El primer tergito con 1 y 1, los ter- 
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gitos segundo, tercero y cuarto con 3 y 3 cerditas laterales. El pri- 
mer esternito avanza oralmente y entra en la concavidad del borde 
posterior del metasterno. El proceso ventral es agudo, los esternitos 
que lo forman son bien separados. 

Esta especie se caracteriza, sobre todo, por la forma de las an- 
tenas y del tórax. 


3. Eurythmelus rosas costai n. sp. 


Descripta sobre una hembra única recogida por el profesor Julio 
Almanzor Rosas Costa en La Plata, 4, XII, 1932. Gustosamente de- 
dico esta rara especie a su descubridor, a cuya amable colaboración 
debo ya varios hallazgos interesantes. 

Hembra. Longitud del cuerpo 0.59 mm. 

Coloración general de un pardo obscuro. Una mancha transversal 
del escudo, las suturas entre las axilas y la parte sensorial del escu- 
dete son amarillas, lo mismo la parte media del metanoto, los tres 
primeros y el ültimo tergito del gáster. Antenas y miembros son 
pardo testáceos, con el pedicelo, los trocánteres y la base de las 
tibias amarillo-testáceos. Los ojos y las estemas rojos, (preparación 
en bálsamo de Canadá). 

Cabeza transversal 0.068 por 0.17 mm.; ojos lampiños. Las es- 
temas en triángulo con el ángulo apieal cerea 1259; el estema ante- 
rior dos veces y media tan grande como el lateral; la distancia entre 
ellos es dos veces mayor que la línea oczlocular. Vértice y temporales 
lina y transversalmente estriados, (dos o tres mícronos entra las 
estrías). 

Antena 0.42 mm. Fig. 5. 

Las dimensiones de los artejos antenales (en micrones): 

Largo: 87: 42: 20: 25: :82: 80: 37: 6d: 112. 

Ancho: 17: 17: 11: 14: 14: 14: 18: 20: 30. 

Escapo longitudinalmente estriado, con algunos pelos del largo 
de su anchura. Los artejos del funículo son muy finamente estriados, 
llevan pilosidad rala y corta. Séptimo artejo con una, octavo con dos 
y maza con cuatro sensorias longitudinales, celocónicas; (la antena 
izquierda presenta un caso teratológico: los artejos sexto y séptimo 
son casi fusionados y el último carece de sensorias). 

Tórax 0.234 por 0.153 mm. Fig. 6. 

Pronoto 0.102 por 0.146 mm., muy finamente estriado, con 3 y 
3 cerditas. Los espiráculos bastante grandes 0.019 mm., elípticos. 

Mesonoto corto. Escudo 0.109 por 0.143 mm. Los surcos parap- 
sidales se convergen desde 0.102 hasta 0.061 mm. La superficie del 
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escudo con estrías obsoletas; los parapsides cada uno con cuatro 
estrías cortas. 

Escudete 0.092 por 0.115 mm. con las axilas y la parte postero- 
media finamente estriadas. 

Metanoto 0.051 por 0.112 mm., solamente 0.017 en el medio; la 
parte mediana pequeña, chata y elíptica. 

Propodeon 0.085 por 0.136 mm., solamente 0.03 mm. en el medio. 
Los espiráculos un poco más abajo del borde posterior del escudete, 
el diámetro 0.003 mm. Tres y tres cerditas laterales. 

El mesofragma de 0.006 mm. sobrepasa al borde posterior del 
propodeon. 

Alas un poco ahumada. Fig. 7. 

Ala anterior 0.476 por 0.082 mm. El nervio marginal 0.136 mm. 
El disco alar con la pilosidad casi continua, salvo en la base y en una 
línea calva a lo largo del borde oral. La pestaña más larga de la 
franja marginal 0.178 mm., es más que dos veces tan larga como la 
anchura máxima del ala. 

Ala posterior 0.44 por 0.024 mm., el nervio 0.136 mm. desde la 
base alar; el disco con dos hileras longitudinales de pelos cortos. 
La pestaña mayor de la franja marginal 0.122 mm., es cinco veces 
más larga que la anchura máxima del ala. 

Abdomen. El primer tergito abdominal es en sus tres cuartos 
escondido debajo del borde posterior de propodeon. 

Gáster 0.221 por 0.126 mm. El primer tergito con el borde ante- 
rior angulosamente escotado; los tergitos II-V con dos y dos cer- 
ditas submargina!es. El sexto tergito con seis cerditas más cortas. 

Oviscapto 0.15 mm., con la bass en el tercer segmento; sobre- 
pasa por 0.01 mm. al último tergito. 

El proceso ventral es puntiagudo, sus esternitos son bien se- 
parados. 

Esta especie se caracteriza, sobre todo, por su tórax corto y 
ancho. 


4. Eurythmelus hirtipennis n. sp. 


El ejemplar típico fué recogido en Loreto, Misiones, 1, V, 1934. 

Hembra. Longitud del cuerpo 0.78 mm. 

Coloración general de un pardo obscuso. Los ángulos posteriores 
del pronoto, la mitad posterior del mesoscuto, (excepto las manchas 
obscuras en la base de los notaulos), y las axilas (salvo las manchas 


~ 


externas obscuras), amarillos, como también las dos manchas laterales 


del escudete, la parte media del metanoto y los cuatro primeros seg- 
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mentos del gáster. Las patas anteriores son amarillas, excepto la base 
de los fémures y el primer artejo tarsal. Las patas intermedias y 
posteriores son obscuras, exceptos los trocánteres, bases y ápices 
de las tibias y de los tres últimos artejos tarsales, que son claros, 


Antena de color gris obscuro con el escapo y pedicelo amari- 
llentos. Cabeza 0.105 por 0.184 mm., con los ojos distintamente pesta- 
ñosos. Las estemas en triángulo, con el ángulo apical cerca de 1159; 
la línea interocelar es dos veces más larga que la ocelocular. Las 
estemas posteriores distan del borde occipital menos que su diáme- 
tro. El margen occipital es apenas escotado, los temporales son re- 
dondeados. La quetotaxia del vértice y de los temporales 9 y 9, la 
superficie es fina y transversalmente celulada. La trabécula postero- 
orbital es distalmente bifurcada y abraza al estema posterior. 

Antena 0.52 mm. Fig. 8. 

Dimensiones de los artejos de la antena en milésima del mi- 
límetro: 

Largo: 119: 51: 22: 27: 27: 34: 34: 61: 142. 

Ancho: 20: 20: 14: 14: 15: 16: 17: 19: 30. 

Todos los artejos, menos la maza, son longitudinalmente estria- 
dos; el artejo octavo lleva dos, la maza cuatro sensorias longitu- 
dinales. 

Tórax 0.326 por 0.153 mm. Fig. 9. 

Pronoto 0.112 por 0.146 mm., con 5 y 5 cerditas, los espiráculos 
oblicuos, elípticos, 0.014 mm. largos. 

El escudo del mesonoto, 0.166 por 0.146 mm., es alargado, las 
setas de la parte media, arriba de los parapsides. Los surcos parap- 
sidales convergen desde 0.109 hasta 0.061 mm. La superficie es 
fina y longitudinalmente estriada, salvo en la quinta parte oral, 
adonde las estrías se vulven concentricas y corren paralelamente al 
borde anterior del escudo. 

Escudete 0.119 por 0.116 mm., con las axilas y la parte postero- 
media estriadas. 

Metanoto 0.095 por 0.112 mm., largo en el medio 0.027 mm., 
profundamente hundido en el propodeon; la parte mediana con el 
borde posterior redondeado. Propodeon 0.112 por 0.132 mm., largo en 
el medio 0.03 mm., los espiráculos casi al nivel del borde posterior 
del escudete, su diámetro 0.006 mm. 

El mesofragma estrechado, sobrepasa en 0.02 mm., al margen pos- 
terior del propodeon. Alas ligeramente ahumadas. 

Ala anterior 0.61 por 0.122 mm., el nervio marginal termina a 
0.193 mm. de la base alar. Toda la superficie desde la mitad distal 
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del nervio marginal con pilosidad pareja, (los pelos desde 0.007 hasta 
0.014 mm. en la superficie dorsal, más cortos ventralmente). La 
pestaña más larga de la franja marginal 0,098 mm., es más corta que 
la anchura máxima del ala. 

Ala posterior 0.553 por 0.028 mm. El nervio marginal 0.17 mm. 
de largo ,con dos manchas negras. El disco con la pilosidad pareja 
desde la base. La pestaña más larga de la franja marginal 0.121 mm., 
supera más de cuatro veces la anchura máxima del ala. 

Espolón de la tibia anterior con seis dientes. 

El primer tergito del abdomen es en su mitad recubierto por el 
borde posterior del propodeon. 

Gáster 0.342 por 0.153 mm., los tergitos segundo y tercero con 
2 y 2, IV-VI con 3 y 3 cerditas submarginales. El oviscapto 0.271 
mm., a 0.045 mm. sobrepasa el último tergito. El proceso ventral con 
las esternitos separados, estrecho y agudo en el ápice. 

Esta especie se distingue en seguida, por su coloración, queto- 
taxia y pilosidad en las alas. 


5. Eurythmelus pastoralis n. sp. 


Descripta sobre un ejemplar único recogido en Loreto, Misiones, 
20, IV, 1934, al pasar con la red sobre el césped de un yerbal. 

Hembra. Longitud del cuerpo 0.587 mm. 

Cuerpo de color pardo obscuro. La mancha del mesoscuto, la 
parte sensorial del escudete y dos manchas internas de las axilas de 
color pardo-amarillo. Una mancha en el centro de la parte media del 
metanoto y los tres primeros segmentos del gáster de amarillo claro. 
Antena de color gris obscuro, excepto la base del escapo, el pedicelo 
y tercer artejo, que son testáceos. Patas amarillas con el último ar- 
tejo del tarso anterior, base de las caderas posteriores y bases de 
los fémures, tibias y tarsos intermedios y posteriores de un pardo 
claro. 

Cabeza 0.095 por 0.143 mm.; los ojos lampiños. El triángulo de 
de las estemas con el ángulo apical cerca 115%; la línea interocelar 
dos veces más larga que la ocelocular; el estema anterior elíptico 
con los diámetros 0.01 y 0.017 mm. Vértice y temporales muy fina y 
transversalmente estriados con quetotaxia 5 y 5. 

Antena 0.35 mm. Fig. 10. 

Las dimensiones de los artejos antenales en milésimas de mi- 
limetro: i 
Largo: 85: 37: 14: 15: 17: 20: 20: 44: 102. 
Ancho: 21: 20: 10: 12: 12: 14: 14: 20: 80. 
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Los artejos del flagelo con pilosidad corta y rala, todos fina- 
mente estriados. El borde anterior del tercer artejo profundamente 
escotado. Maza con cinco, el artejo octavo con dos sensorias longi- 
tudinales. 

Tórax 0.255 por 0.136 mm. Fig. 11. 

Pronoto 0.075 por 0.119 mm., finamente estriado, con 3 y 3 cer- 
ditas laterales; los espiráculos oblicuos, 0.014 mm. 

Escudo del mesonoto 0.108 por 0.126 mm., los surcos parapsi- 
dales se convergen desde 0.088 hasta 0.057 mm. La parte media 
finamente estriada, las estrías no se interrumpen en la mancha clara. 
Las setas al nivel de los parapsides. Las partes laterales con al- 
gunas estrías más fuertes en su mitad posterior. 

Escudete 0.105 por 0.105 mm., con las axilas finamente celu- 
ladas y la parte posteromedia estriada. 

Metanoto 0.068 por 0.102 mm.; largo en el medio 0.014 mm. La 
mediana levantada con el borde posterior anguloso. Las partes late- 
rales con pliegues oblicuos. 

Propodeon 0.085 por 0.115 mm., largo en el medio 0.02 mm., los 
espiráculos arriba del borde posterior del escudete, los ángulos pos- 
teriores poco salientes. Mesofragma de 0.01 mm. supera el borde pos- 
terior del propodeon. 

Alas hialinas, excepto una raya obscura debajo el nervio Se 
del ala anterior. 

Ala anterior 0.425 por 0.092 mm., el nervio termina en 0.17 mm. 
desde la base alar. La pilosidad del disco consta por una hilera de 
diez pelitos a lo largo del borde posterios y de un grupo apical 
de unos 22 pelitos. La pestaña más larga de la franja marginal 
0.146 mm., más que una vez y media tan larga como la anchura má- 
xima del ala. 

Ala posterior 0.408 por 0.027 mm.; el nervio hasta 0.138 mm. 
desde la base alar, con dos manchas obscuras; el disco alar con dos 
hileras longitudinales de pelitos cortos, la hilera caudal llega sola- 
mente hasta la mitad del disco. La pestaña mayor de la franja margi- 
nal 0.119 mm., es casi cuatro veces y media tan larga como la an- 
chura máxima del ala. 

Miembros con fémures, tibias y la base de las caderas posteriores 
longitudinalmente estriados. 

Abdomen. Solamente los ángulos posteriores del primer tergito son 
visibles desde arriba. 

Gáster 0.3 por 0.092 mm. Los tergitos segundo y tercero con 2 
y 2, los IV y V con 3 y 3 cerditas submarginales. La pestaña más 
larga del cercoide llega hasta el ápice del oviscapto. 
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El oviscapto 0.2 mm largo, sobrepasa solamente en 0.01 mm. al 
último. tergito. 


6. Eurythmelus cingulatus n. sp. 


El ejemplar típico fué recogido en Loreto, Misiones, 20, IV, 1932. 

Hembra. Longitud del cuerpo 0.633 mm. 

El cuerpo de color pardo obscuro. La faja transversal del mesos- 
cuto, la parte mediana del metanoto y los tres primeros segmentos 
del gáster son de un amarillo claro. Patas anteriores pardas, con las 
tibias y el tercio distal de los fémures amarillos. Patas intermedias 
con el ápice de las caderas, trocánteres, base de las tibias y los fé- 
mures (salvo la base obscura), amarillos. Patas posteriores de color 
amarillo, (excepto la base de las caderas, la mitad posterior de las 
tibias y los tarsos que son pardos). La mitad basal del escapo, el 
pedicelo y tercer artejo antenal testáceos. 

La cabeza 0.092 por 0.177 mm.; ojos lampiños. El triángulo de las 
estemas con el ángulo apical de cere: 1259, la distancia entre las es- 
temas lateras y el anterior es dos veces más larga que el diámetro 
del estema. Vértice y temporales transversalmente estriados, con 5 
y 5 cerditas. 

La trabécula postero-orbital es dividida en seis partes. 

Antenas 0.42 mm., todos los artejos menos la maza, son longitu- 
dinalmente estriados. 

Las dimensiones de los artejos I-IX en milésimas de milímetro: 

Largo: 0,109: 41: 14: 20: 20: 25: 25: 51: 116. 

Ancho: 20: 17: 11: 10: 10: 14: 17: 20: 27. 

Maza con cuatro, el artejo octavo con dos sensorias longitudi- 
nales. Fig. 12. 

Tórax 0.262 por 0.163 mm. Fig. 13. 

Pronoto 0.102 por 0.153 mm., finamente estriado, con 3 y 3 cer- 
ditas laterales; espiráculo 0..014 mm. 

Prosterno 0.068 por 0.085 mm. 

Escudo del mesonoto 0.139 por 0.156 mm., la parte mediana longi- 
tudinalmente estriada; (la estrías se vuelven concéntricas oralmente 
y corren paralelas al borde anterior, en la mitad del escudo se in- 
terrumpen en la mancha clara). 

Escudete 0.119 por 0.122 mm., las axilas y parte posteromedia 
estriados. Metanoto 0.071 por 0.119 mm., largo en el medio 0.017 mm. 
La parte mediana elevada, elíptica, con el margen posterior re- 
dondeado. 

Propodeon 0.085 por 0.143 mm., largo en el medio 0.017 mm. 
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Los espiráculos arriba del borde posterior del escudete, su diáme- 
tro 0.004 mm. Mesofragma de unos 0.016 mm. sobrepasa el margen 
posterior del propodeon. 

Ala anterior 0.49 por 0.105 mm.; el nervio marginal termina a 
0.167 mm. desde la base alar. El disco alar con pilosidad rala en la 
parte distal, la mitad proximal con una sola hilera de pelitos muy 
cortos (0.001, — 0.002 mm.). La pestaña más larga de la franja mar- 
ginal 0.16 mm. 1 1/2 veces más larga que la anchura máxima del ala. 

Ala posterior 0.475 por 0.03 mm., el nervio llega hasta 0.159 mm. 
desde la base. El disco alar con tres hileras longitudinales de pelos 
cortos. La pestaña más larga de la franja marginal 0.126 mm., es 
cuatr oveces más larga que la anchura máxima del ala. 

Abdomen. El primer tergito es recubierto por el propodeon, 
salvo en su tercio caudal. 

Gáster 0.292 por 0.153 mm., los tergitos II-IV con dos y dos 
cerditas submarginales. El oviscapto de 0.054 mm. sobrepasa el último 
tergito. El proceso ventral con los esternitos separados, es agudo 
en el ápice. 


7. Eurythmelus brachialis n. sp. 


El ejemplar típico fué recogido en Loreto, Misiones, 10, I, 1934. 

Hembra. Longitud del cuerpo 0.59 mm. 

Cuerpo de color pardo obscuro. Dos manchas transversales del 
mesoscuto, las suturas de las axilas y de la base alar y los tres 
primeros tergitos del gáster son amarillos. La parte sensorial del 
escudete testácea. Antenas de color gris claro. Miembros amarillos 
con las tibias y los tarsos intermedias y posteriores, grisáceos. 

Cabeza 0.088 por 0.17 mm., con ojos lampiños. El triángulo de 
las estemas con un ángulo apical cerca de 125%. La distancia entre las 
estemas anterior y lateral sobrepasa por la mitad a la línea oce- 
locular. 

Vértice y temporales muy densa y transversalmente estriados; 
quetotaxia 4 y 4. ; 

Antena 0.384 mm. Solamente el escapo es finamente estriado. 
Fig. 14. 

Las dimensiones de los artejos I-IX en milésimas del milímetro: 

Largo: 93: 41: 14: 17: 18: 34: 20: 35: 109. 

Ancho: 14: 20: 14: 15: 16: 17: 18: 20: 30. 

Funículo con pilosidad rala y corta; maza con pelitos muy cortos 
pero densos entre las sensorias. Sexto y octavo artejo con dos y dos, 
mazo con cinco sensorias longitudinales. 
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Tórax 0.248 por 0.149 mm. Fig. 15. 

Pronoto 0.072 por 0.146 mm., con las partes laterales notable- 
mente hinchadas, tres y tres setas laterales; la superficie finamente 
celulada. Los espiráculos oblicuos, 0.017 mm. Prosterno 0.068 por 
0.078 mm. 

Escudo del mesonoto 0.126 por 0.142 mm., las setas de la parte 
media arriba de los parapsides. Los surcos parapsidales convergen 
desde 0.102 hasta 0.061 mm. Superficie con finas estrías concén- 
tricas en 1/3 oral, longitudinales en el resto de la parte media, (in- 
terrumpidas en las manchas claras). 

Escudete 0.105 por 0.116 mm.; toda la superficie, salvo las partes 
subaxilares, es fina y longitudinalmente estriada. 

Metanoto 0.075 por 0.109 mm., solamente 0.027 mm. de largo en 
el medio. La parte mediana es elevada, su borde posterior semicircu- 
lar, lleva un pequeño dientecito en el medio. Las partes laterales estre- 
chadas, con 2 y 2 pelitos cortos. Propodeon 0.088 por 0.132 mm., 
largo en el medio 0.027 mm., aparentemente no dividido en el medio. 
Los espiráculos al nivel del borde posterior del escudete. 

Espolón de la tibia anterior con seis dientes. A 

Ala anterior 0.452 por 0.068 mm., el nervio termina a 0.153 mm. 
desde la base alar. El disco con numerosos pelos en los dos tercios 
distales. La pestaña más larga de la franja marginal 0.153 mm., supera 
2 1/3 veces la anchura del ala. 

Ala posterior 0.426 por 0.034 mm., ligeramente ahumada hacia 
el ápice, con numerosas líneas hialinas, transversales. Dos hileras 
longitudinales de pelos cortos, sin contar las submarginales. La pes- 
taña más larga de la franja marginal 0.116 mm., supera casi tres 
veces y media la anchura del ala. 

Mesofragma a 0.014 mm. sobrepasa el propodeon. 

Abdomen. Primer tergito bien visible desde arriba. 

Gáster 0.221 por 0.136 mm. Los tergitos II-IV con 2 y 2 setas 
submarginales. Oviscapto 0.168 mm.; sobrepasa en 0.002 mm. al ülti- 
mo tergito. 

El proceso ventral es agudo en el ápice, con los esternitos unidos. 

Esta especie se caracteriza sobre todo por las antenas cortas, 
por la coloración y por la forma del proaoto. 


8. Eurythmelus angustatus n. sp. 


Descripta sobre un ejemplar único recogido en Loreto, Misiones, 
1, XII, 1932. 
Hembra. Longitud del cuzrpo 0.622 mm. 
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Cuerpo de color pardo obscuro. Una mancha transversal del 
mesoscuto, los márgenes internos de las axilas, la mancha mediana 
del metanoto y los dos primeros segmentos del gáster son de color 
amarillo claro. Patas anteriores amarillas, excepto las bases de los 
fémures. Patas intermedias amarillas, (salvo las bases de las ca- 
deras, fémures y tibias y los ápices de las tibias que son obscuros). 
Patas posteriores con la coloración semejante de las intermedias, 
pero las tibias son claras hasta el ápice y los tarsos son obscuros. 

La cabeza 0.142 mm. ancha, los ojos lampiños. El triángulo de 
las estemas con el ángulo apical cerca de 1400; la línea interocelar 
dos veces tan larga como la línea ocelocular, la última supera en poco 
el diámetro del estema anterior 0.02 mm. Vértice muy fina y trans- 
versalmente estriado. 

Escrobas antenales subtriangulares, con los bordes internos para- 
lelos, los ángulos externos con el borde levantado y engrosado. 

Antena 0.452 mm., todos los artejos inclusive la maza finamente 
estriados. Fig. 16. 

Dimensiones de los artejos antenales I-IX en milésimas del 
milímetro: 

Largo: 116: 41: 17: 20: 24: 44: 24: 44: 109. 

Ancho: 20: 27: 12: 14: 20: 20: 20: 24: 34. 

La pilosidad muy rala y corta, los pelitos más largos no alcan- 
zan la mitad de la anchura del artejo. Los artejos sexto y octavo con 
dos y dos, la maza con cuatro sensorias longitudinales. 

Tórax 0.275 por 0.126 mm. Fig. 17. 

Pronoto 0.095 por 0.112 mm., longitudinalmente estriado, con 3 
y 3 setas laterales. Prosterno subrombiforme, 0.068 por 0.068 mm. 

Escudo del mesonoto alargado, 0.18 por 0.215 mm. Las setas de la 
parte media un poco arriba de los parapsides. Los surcos parapsi- 
dales convergen desde 0.095 hasta 0.047 mm. La parte mediana fina- 
mente estriada, las estrías no se interrumpen pasando la mancha 
amarilla. Las partes laterales son celuladas. 

Escudete 0.105 por 0.092 mm., distintamente alargado, las axilas 
y la parte posteromedia longitudinalmente estriadas. 

Metanoto 0.057 por 0.035 mm.; solamente 0.01 mm. largo en el 
medio; la parte mediana un poco levantada, con el borde posterior 
redondeado. 

Propodeon 0.085 por 0.119 mm.; largo en el medio 0.027 mm. 
Los espiráculos abajo del borde posterior del escudete; su diá- 
metro 0.004 mm., la cerdita espiracular es muy corta y aproximada 
al espiráculo. 
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Mesofragma a 0.027 mm. sobrepasa al borde posterior del 
propodeon. 

Las alas hialinas. f 

Ala anterior 0.508 por 0.092 mm., el nervio marginal termina a 
0.2 mm. desde la base alar. El disco alas solamente con 15 pelitos 
en la región distal, sin contar una hilera de pelos cortos a lo largo 
del borde oral. La pestaña más larga de la franja marginal 0.156 
mm., que supera poco más de 1 1/2 veces la anchura máxima del ala. 

Ala posterior 0.474 por 0.034 mm. El nervio 0.153 mm. El disco 
alar con dos hileras longitudinales de pelitos cortos. La pestaña más 
larga de la franja marginal 0.102 mm., es tres veces más larga que la 
anchura máxima del ala. 

Abdomen. Primer tergito muy corto, no recubierto por el pro- 
podeon. 
Gáster 0.275 por 0.119 mm. Los tergitos II-IV con dos y dos se- 
tas submarginales. 

Oviscapto 0.289 mm., sobrepasa de 0.058 mm. al ültimo tergito. 

Los esternitos que protegen ventralmente el oviscapto terminan 
en un proceso obtuso, un poco más ancho que el oviscapto. 

Ésta especie se distingue fácilmente por varios caracteres y so- 
bre todo por la forma del tórax. 


9. Eurythmelus dentatus n. sp. 


Descripta sobre un ejemplar único recogido en Loreto, Misiones, 
23, IV, 1932. 

Hembra. Longitud del cuerpo 0.655 mm. 

Cuerpo de color pardo obscuro. Una faja transversal del mesos- 
euto, dos manchas semilunares de las axilas, la parte mediana del 
metanoto y los tres primeros segmentos del gáster son de color 
amarillo claro. 

Patas anteriores amarillas, pero las caderas obscuras. Patas 
intermedias con los ápices de las tibias y los dos últimos artejos 
tarsales obscuros; el resto de amarillo claro. Patas posteriores obs- 
curas, con los ápices de las caderas, la base de las tibias y los tro- 
cánteres claros. 

Cabeza 0.095 por 0.197 mm., con los ojos lampiños. El triángulo 
de las estemas con el ángulo apical cerca de 1209. La línea intero- 
celar tres veces tan larga como la línea ocelocular, (0.078 y 0.027 mm.). 

Vértice y temporales transversalmente estriados; quetotaxia 5 
y 5. El borde occipital es anchamente escotado en el medio, agudo 
en ambos lados. 
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Antena 0.452 mm., solamente el escapo estriado. Fig. 18. 

Dimensiones de los artejos antenales I-IX en milésimas de mi- 
límetro: | 

Largo: 112: 44: 20: 20: 20: 41: 24: 47: 119. 

Ancho: 24: 22: 14: 16: 17: 20: 22: 22: 37. 

Funículo con pilosidad rala; algunos pelitos tan largos como el 
ancho de los artejos. 

Tórax 0.239 por 0.166. Fig. 19. 

Pronoto 0.109 por 0.156 mm. con tres y tres setas laterales. 

Escudo del mesonoto 0.146 por 0.156 mm., finamente estriado, las 
estrías no se interrumpen en la línea clara. Las setas de la parte media 
un poco más abajo de la base de los surcos parapsidales. Estos úl- 
timos convergen desde 0.119 hasta 0.061 mm. 

Escudete 0.135 por 0.18 mm., parte posteromedia estriada, las 
axilas con estrías subdistintas. El margen posterior levantado. 

Metanoto 0.105 por 0.129 mm., largo en el medio 0.024 mm., la 
parte mediana con el borde posterior angulosamente saliente; las 
partes laterales parcialmente escondidas debajo de los márgenes del 
escudete. 

Propodeon 0.102 por 0.143 mm., solamente 0.017 mm. de largo 
en el medio. 

Los espiráculos 0.006 mm., colocados muy arriba del borde poste- 
rior del escudete. Los bordes laterales del propodeon ligeramente 
arqueados, con los ángulos posterolaterales agudos, un tanto salientes. 

Mesofragma solamente a 0.011 mm. sobrepasa el margen posterior 
del propodeon. 

Alas hialinas. 

Ala anterior 0.545 por 0.133 mm., el nervio llega hasta 0.238 mm. 
desde la base alar. El disco con pilosidad que empieza debajo del 
ápice del nervio y aumenta distalmente tanto en tamaño de los pe- 
los como en su densidad. La pestaña más larga de la franja marginal 
0.17 mm., supera más que en un tercio la anchura máxima del ala. 

Ala posterior 0.452 por 0.037 mm., el nervio termina a 0.193 mm. 
desde la base. El disco con dos hileras longitudinales de pelos cortos 
de las cuales solo la dorsal llega hasta el ápice. La pestaña más 
larga de la franja marginal es más que tres veces y media más larga 
que la anchura del ala. 

Abdomen. El primer tergito es completamente recubierto por el 
margen posterior del propodeon. 

Gáster 0.289 por 0.146 mm., los tergitos I-IV con dos y dos, los 
tergitos V y IV con tres y tres setas submarginales. 
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Oviscapto 0.178 mm., sobrepasa solamente en 0.002 mm. al úl- 
timo tergito. 

Los esternitos que forman el proceso ventral son aparentemente 
confluentes. 

Esta especie se distingue bien por la conformación de las antenas 
y del tórax. 

Todas las figuras han sido dibujadas con cámara clara de Abbé 
al nivel de la mesa, con un mismo aumento: ob. 6. oc. 3 Zeiss-Win- 
kel; con excepción del detalle de la Fig. 3; la reducción de los eli- 
ses a un tercio. 
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ANTENA DE: 1: E. verticillatus. — 3: E. clavatus. — 5: E. rosas-costai. — 
8: E. hirtipennis. — 10: E. pastoralis. — 12: E. cingulatus. — 14: E. bra- 
chialis. — 16: E. angustatus. — 18: E. dentatus. — T: Ala de E. rosas-costai. 
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Torax pnr: 2: E. verticillatus. — 4: E. clavatus. — 6: E. rosas-costai. — 
9: E. hirtipennis. 
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"U'onax De: 11: E. pastoralis. — 13: E. cingulatus. — 15: E. brachialis. — 
17: E. angustatus. — 19: E. dentatus. 


